I2SA76T 

CONVERTER 


12SK7cr 

I.F 


J2S07GT 

DET.“ AMP. 


50L6GT 

HM. AMP 





# 47 


ZENITH MODD. 5DOH - 5D027 


Piccola supereterodina CA/CC, con valvole GT, n floating ground M , telaio di ricezione interno 

e presa per antenna. 


mm. 
















































































































